RALIMCO 


ァ ル ミ 合 金 抽 て SBC(CMT) 作 業 台 
雇 請 4106 型 ・4126 型 ・4128 型 ・5151 型 開 


mm 言 寺 この た び は 、CSBC(CMT) 作業 台 を 、 お 買い 上 げ い た だ き 、 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
1 6 / ーー 明 この 作業 台 を 安全 に 使っ て いた だ く た め に 、 注 意 事項 を よく 読み 、 組 立 手順 に 従っ て 組み 


立て て くだ さい 。 


人 @ 組 立 前 に 、 部 品数 量 を 確認 し て くだ さい 。 欠 組 立 は 平坦 な 床 で 行っ て くだ さい 。 
@ 六 角 ボ ルト を 締め 過ぎ る と 、 破 断 す る こと が あり ます 。 


人 @ 組 立 後 、 も う 一 度 ボ ルト の 締め 忘れ を 確認 し て くだ さい 。 


CSBC(CMT) 部 品数 量 
4106 型 :4128 型 | 4126 型 5151 型 


オプ ショ ン 部 材 
手摺 ・ 移 動 用 キャ スタ ー を 用 意 し て いま す 。 


ご 要望 の 際 は 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 
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※ 製 品 改良 の た め 、 仕 様 は 予告 な し に 一 部 変更 する こと が あり ます 。 
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座金 組込み 六角 ボル ト 


組立 説明 書 


取扱 説明 書 


座金 組込み 
六角 ボル ト 
(M6x20) …34 ヶ 
組立 説明 書 … 1 部 
取扱 説明 書 … 1 部 


座金 組込み 
六角 ボル ト 
(M6x20) …36 ヶ 
組立 説明 書 … 1 部 
取扱 説明 書 … 1 部 


座金 組込み 
六角 ボル ト 
(M6x20) …46 ヶ 
組立 説明 書 … 1 部 
取扱 説明 書 … 1 部 


ky 症 計 壮 旧 丁 較 組立 後 、 肌 度 ボ ルト の 締め 忘れ を 確認 し て くだ さい 。 


CSBC(CMT) 
4106 型 


4128 型 


完成 図 
( 右 図 は 41 28 型 で す 。) 


CSBC(CMT) 
4126 型 


CSBC(CMT) 
5151 型 


完成 図 


側面 パネ ル に 、 補 強 フ レー ム ( 大 ) 


1 枚 (| り 1 枚 、 横 ツナ ギ 3 本 を 
付属 の 座金 組込み 六角 
ボル ト で 仮 止め し ます 。 


補強 フレ ー ム (大 ) 


横 ツ ナギ 


側面 パネ ル に 、 補 強 フ レー ム 2 枚 、 
横 ツナ ギ 4 本 を 付属 の 座金 組 込 頒 S<- 


側面 パネ ル に 、 補 強 フ レー ム ( 大 ) 


2 枚 (中 ) 1 枚 ( 引 ) 1 枚 、 横 ツナ ギ 
3 本 を 付属 の 座金 組込み 六角 
ボル ト で 仮 止め し ます 。 


足場 板 ( 大 ) 1 枚 、 お よび 足場 板 ( 小 )3 枚 を 付属 の 
座金 組込み 六角 ボル ト 。 


で 仮 止め し ます 。 


足場 板 (大 )1 枚 、 お よび 足場 板 ( 
座金 組込み 六角 ボル ト 
で 仮 止め し ます 。 


全 Q! 
NN と 


足場 板 (大 ) 1 枚 、 お よび 足場 板 ( 小 )4 枚 を 付属 の 
座金 組込み 六角 ボル ト < 
で 仮 止め あし ます 。 


仮 止め し た 側面 パネ ル を 地面 に 
倒し 、 も う 片 方 の 側面 パネ ル を 、 
座金 組込み 六角 
ボル ト で 仮 止め 
し ます 。 座 金 組 
込み 六角 ボル ト 
の つけ 忘れ が 
無い か 確認 し 
た 後 、M6 用 ス 
パナ で 締め 付 
ほけ で て くだ きい い 1。 


仮 止め し た 側面 パネ ル を 地面 に 
倒し 、 も う 片 方 の 側面 パネ ル を 、 
座金 組込み 六角 
ボル ト で 仮 止め 
し ます 。 座 金 組 
込み 六角 ボル ト 
の つけ 忘れ が 
無い か 確認 し 
た 後 、M6 用 ス 
パナ で 締め 付 
け で くだ きい 。 


仮 止め し た 側面 パネ ル を 地面 に 
倒し 、 も う 片 方 の 側面 パネ ル を 、 
座金 組込み 六角 
ボル ト で 仮 止め 
し ます 。 座 金 組 
込み 六角 ボル ト 
の つけ 忘れ が 
無い か 確認 し 
た 後 、M6 用 ス 
パナ で 締め 付 
け て くだ さい 。 


